Marian Niemczewski 


przezywszy lat 67, opatrzony Sw. Sakramentami, zmarl dnia 26 kwietnia 1944 r. 
w Warszawie. 


Pogrzeb odbył się w Warszawie. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie 


w środę dnia 10 maja 1944 roku o godzinie 9 rano 
w kościele św. Andrzeja w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
JANA WOLNEGO Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 
KRAKÓW, PLAC SZCZEPAŃSKI 2 — TEL. 103-31. 


